41. Verkettete Mehrphasensysteme.
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spannungen eines symmetrischen Fiinfphasensy stems, P12 bis PR1 die Linienspannungen. P12 ist die geometrische Differenz von P± und P2 usf.
Das Polygon der Linienspannungen schlieBt   sich,   die  Summe der Linienspannungen ist Null.                                         p
Dies gilt sowohl fiir die Effektivwerte von         p    /^\P,2 einwelligen Spannungen als auch fiir die Moment-anwerte beliebiger Spannungen.  Denn es ist
Pl.% ==: Pi.         P-2
P(n-l)n=== ^(n-1)---Pn                                   Fig.  76.
Die Summe der linken Seiten ist die Summe aller momentanen Linienspannungen, die Summe der rechten Seiten wird identisch Null.
2. Die Ringschaltung.
Sie entsteht dadurch, daB das Ende einer Spule • mit dem Anfang der folgenden verbunden wird, wie Fig. 77 fiir vier Phasen zeigt. Sind die Phasenspannungen einwellig, so ist ihre Summe bei einem symmetrischen System Null. Im Vektordiagramm ergibt die Summe der Effektivwerte ein geschlossenes Polygon (Fig. 78). In dem geschlossenen Ring flieBt daher zunachst kein Strom, sondern erst dann, wenn an die Knotenpunkte Belastungswiderstande ange-schlossen werden. •
Die Spannung zwischen zwei Leitungen, d. h. die Linienspannung ist hier gleich der Phasensparmung.
Dagegen sind hier zweierlei Strome zu unterscheiden, die Ring-oder Phasenstrome i und die Linien-strome iv
Von jedem Knotenpunkt des Ringes geht eine Leitung fort, und es ist in jedem Augenblick die Summe der Strome, die an einem solchen Knotenpunkt zusammentreffen, gleich Null. Es ist also z. B. fiir den Knotenpunkt der Phasen 1 und 2 (s. Fig. 77)
Fig. 77.
Der Linienstrom ist  die Differenz   der beiden   Phasenstrome. symmetrischer Belastung eines symmetrischen Systems ist
*fa?H-i) = »",n sin  o>£ — x —  ,
L                         72r J     •
Beings wider stan do sind die vier Strome gleichgroB und gegeneinander um denselben Winkel cc wie die Spannungen verschoben. Nach dem ersten Kirchhoffschen Satz ist die Summe aller in einem Knotenpunkt zusammenflieBenden Strome in jedem Augenblick gleich Null, daher isfc der Strom im Verbindungsleiter der Sternpunkte
